ES 


TADEUSZ 


ur. 29. XII. 1913 roku w Tarnowie. 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 10 listopada 1981 roku zmarł w Tarnowie, 


po długich i ciężkich cierpieniach, pozostawiając nas pogrążonych w głębokim bólu i żałobie. 
NASZ NAJDROŻSZY MĄŻ, OJCIEC, DZIADZIO, SZWAGIER, WUJEK 


BYŁY PRACOWNIK ZAKŁADÓW MIĘSNYCH W TARNOWIE, ŻOŁNIERZ WRZEŚNIA, 

UCZESTNIK WALK O MONTE CASSINO, ODZNACZONY: „POLSKA SWEMU OBROŃ- 

CY” „KRZYŻ MONTE CASSINO”, „GWIAZDA ITALII", „THE WAR MEDAL”, 
„DEFENSE MEDAL” 


MSZA ŚWIETA ZALOBNA cdprawiona zostanie we wtorek 17 listopada 1981 r. o godz. 9.00 
w kaplicy Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Przybyszewskiego 34 w Krakowie. 
Odprowadzenie Zmarłego do grobowca rodzinnego nastąpi z kaplicy na cmentarzu Bronowice- 


Pasternik w tym samym dniu o godzinie 14.45. 


ŻONA, SYNOWIE, SYNOWE, WNUKI I RODZINA 


M. P.U.K. 
Punkt Usiug Pegrzekowych Nr 1 
Kratfw, ul. Rakewicka 4l 
Tel. 141-18 


